Zn 


Zn 


Différence de potentiel 



Temps 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 Essai 4 

Essai 5 

00:00 


0,824 

0,838 

0,834 

0,827 

00:15 

0,873 

0,831 

0,841 

0,856 

0,849 

00:30 

0,875 

0,834 

0,838 

0,855 

0,850 

00:45 

0,877 

0,836 

0,835 

0,852 

0,849 

01:00 

0,878 

0,837 

0,833 

0,850 

0,847 

01:15 

0,879 

0,838 

0,833 

0,847 

0,844 

01:30 

0,880 

0,838 

0,834 

0,845 

0,841 

01:45 

0,880 

0,838 

0,834 

0,842 

0,838 

02:00 

0,880 

0,838 

0,834 

0,839 

0,834 

02:15 

0,880 

0,837 

0,833 

0,836 

0,831 

02:30 

0,881 

0,836 

0,832 

0,833 

0,829 

02:45 

0,331 

0,339 

0,325 

0,328 

0,333 

03:00 

0,303 

0,314 

0,310 

0,302 

0,302 

03:15 

0,278 

0,292 

0,296 

0,285 

0,282 

03:30 

0,261 

0,271 

0,280 

0,268 

0,267 

03:45 

0,245 

0,255 

0,266 

0,254 

0,254 

04:00 

0,234 

0,241 

0,255 

0,242 

0,243 

04:15 

0,222 

0,230 

0,243 

0,230 

0,231 

04:30 

0,211 

0,220 

0,232 

0,219 

0,223 

04:45 

0,201 

0,212 

0,221 

0,209 

0,215 

05:00 

0,193 

0,205 

0,212 

0,202 

0,207 

05:15 

0,186 

0,198 

0,205 

0,196 

0,200 

05:30 

0,181 

0,194 

0,199 

0,1916 

0,194 

05:45 

0,177 

0,190 

0,194 

0,1872 

0,190 

06:00 

0,174 

0,187 

0,190 

0,1838 

0,185 
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Fe 


Zn 


Différence de potentiel 



Temps 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 Essai 4 

Essai 5 

00:00 

0,464 


0,386 

0,369 

0,143 

00:15 

0,506 


0,486 

0,432 

0,414 

00:30 

0,519 

0,516 

0,513 

0,460 

0,434 

00:45 

0,528 

0,525 

0,524 

0,476 

0,447 

01:00 

0,534 

0,530 

0,532 

0,487 

0,457 

01:15 

0,538 

0,534 

0,538 

0,495 

0,465 

01:30 

0,541 

0,538 

0,541 


0,471 

01:45 

0,544 

0,541 

0,545 

0,505 

0,476 

02:00 

0,546 

0,544 

0,548 

0,511 

0,482 

02:15 

0,548 

0,546 

0,552 

0,513 

0,486 

02:30 

0,549 

0,548 

0,555 

0,516 

0,490 

02:45 

0,196 

0,223 

0,216 

0,227 

0,169 

03:00 

0,191 

0,213 

0,204 

0,211 

0,1675 

03:15 

0,187 

0,203 

0,199 

0,202 

0,1646 

03:30 

0,183 

0,195 

0,1950 

0,198 

0,1621 

03:45 

0,178 

0,1892 

0,1908 

0,1943 

0,1594 

04:00 

0,174 

0,1857 

0,1871 

0,1907 

0,1567 

04:15 

0,170 

0,1820 

0,1836 

0,1876 

0,1546 

04:30 

0,167 

0,1791 

0,1806 

0,1845 

0,1527 

04:45 

0,164 

0,1761 

0,1777 

0,1810 

0,1510 

05:00 

0,160 

0,1737 

0,1751 

0,1785 

0,1496 

05:15 

0,158 

0,1712 

0,1725 

0,1762 

0,1484 

05:30 

0,155 

0,1686 

0,1703 

0,1740 

0,1473 

05:45 

0,153 

0,1659 

0,1682 

0,1715 

0,1464 

06:00 

0,151 

0,1636 

0,1663 

0,1692 

0,1459 
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Ni 


Zn 


Différence de potentiel 



Temps 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 Essai 4 

Essai 5 

00:00 

0,186 

0,438 


0,543 

0,452 

00:15 

0,176 

0,123 

0,149 

0,332 

0,270 

00:30 

0,153 

0,1024 

0,0957 

0,152 

0,1221 

00:45 

0,143 

0,0948 

0,0803 

0,0950 

0,0872 

01:00 

0,135 

0,0863 

0,0753 

0,0781 

0,0735 

01:15 

0,129 

0,0816 

0,0685 

0,0710 

0,0655 

01:30 

0,124 

0,0781 

0,0657 

0,0658 

0,0602 

01:45 

0,120 

0,0752 

0,0635 

0,0634 

0,0563 

02:00 

0,116 

0,0728 

0,0616 

0,0611 

0,0532 

02:15 

0,112 

0,0709 

0,0598 

0,0550 

0,0506 

02:30 

0,110 

0,0695 

0,0584 

0,0573 

0,0484 

02:45 


0,0104 

0,0032 

0,0036 

0,0021 

03:00 

0,0176 

0,0087 

0,0027 

0,0027 

0,0016 

03:15 

0,0156 

0,0069 

0,0024 

0,0025 

0,0014 

03:30 

0,0138 

0,0061 

0,0022 

0,0021 

0,0013 

03:45 

0,0123 

0,0054 

0,0021 

0,0019 

0,0012 

04:00 

0,0114 

0,0050 

0,0020 

0,0018 

0,0011 

04:15 

0,0105 

0,0046 

0,0019 

0,0017 

0,0010 

04:30 

0,0099 

0,0043 

0,0018 

0,0016 

0,0010 

04:45 

0,0092 

0,0041 

0,0017 

0,0016 

0,0009 

05:00 

0,0085 

0,0039 

0,0016 

0,0015 

0,0008 

05:15 

0,0079 

0,0037 

0,0015 

0,0014 

0,0008 

05:30 

0,0074 

0,0035 

0,0015 

0,0013 

0,0008 

05:45 

0,0070 

0,0033 

0,0015 

0,0013 

0,0007 

06:00 

0,0066 

0,0032 

0,0014 

0,0013 

0,0007 
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Pb 


Zn 


Différence de potentiel 



Temps 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 Essai 4 

Essai 5 

00:00 

0,514 


0,460 

0,468 

0,472 

00:15 

0,464 

0,451 

0,446 

0,466 

0,453 

00:30 

0,458 

0,448 

0,443 

0,459 

0,450 

00:45 

0,456 

0,446 

0,442 

0,454 

0,449 

01:00 

0,456 

0,445 

0,441 

0,451 

0,449 

01:15 

0,455 

0,445 

0,440 

0,449 

0,448 

01:30 

0,454 

0,445 

0,440 

0,448 

0,448 

01:45 

0,454 

0,444 

0,440 

0,447 

0,448 

02:00 

0,453 

0,444 

0,440 

0,446 

0,448 

02:15 

0,453 

0,444 

0,440 

0,445 

0,447 

02:30 

0,453 

0,444 

0,440 

0,444 

0,447 

02:45 

0,178 

0,1381 

0,1769 

0,1614 

0,1342 

03:00 

0,174 

0,1409 

0,1734 

0,1532 

0,1355 

03:15 

0,169 

0,1392 

0,1689 

0,1500 

0,1336 

03:30 

0,165 

0,1375 

0,1647 

0,1488 

0,1321 

03:45 

0,162 

0,1357 

0,1609 

0,1458 

0,1306 

04:00 

0,159 

0,1342 

0,1572 

0,1428 

0,1292 

04:15 

0,1562 

0,1320 

0,1538 

0,1405 

0,1279 

04:30 

0,1540 

0,1301 

0,1508 

0,1384 

0,1266 

04:45 

0,1517 

0,1279 

0,1481 

0,1363 

0,1253 

05:00 

0,1495 

0,1261 

0,1457 

0,1345 

0,1241 

05:15 

0,1475 

0,1243 

0,1435 

0,1326 

0,1230 

05:30 

0,1459 

0,1229 

0,1416 

0,1308 

0,1219 

05:45 

0,1442 

0,1213 

0,1399 

0,1285 

0,1210 

06:00 

0,1426 

0,1199 

0,1385 

0,1266 

0,1198 
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Mg 


Zn 

Temps 

Essai 1 

Différence de potentiel 
Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Essai 5 

00:00 

1,664 

1,599 

1,763 

1,577 

1,606 

00:15 

1,698 

1,656 

1,630 

1,584 

1,604 

00:30 

1,680 

1,646 

1,609 

1,581 

1,595 

00:45 

1,666 

1,634 

1,594 

1,579 

1,588 

01:00 

1,657 

1,621 

1,580 

1,574 

1,581 

01:15 

1,651 

1,612 

1,570 

1,569 

1,573 

01:30 

1,646 

1,604 

1,563 

1,566 

1,567 

01:45 

1,642 

1,595 

1,557 

1,565 

1,563 

02:00 

1,638 

1,588 

1,553 

1,565 

1,561 

02:15 

1,635 

1,581 

1,549 

1,563 

1,558 

02:30 

1,632 

1,575 

1,545 

1,560 

1,558 

02:45 

0,576 

0,547 

0,612 

0,583 

0,569 

03:00 

0,544 

0,515 

0,554 

0,533 

0,523 

03:15 

0,515 

0,465 

0,508 

0,490 

0,487 

03:30 

0,487 

0,436 

0,470 

0,453 

0,458 

03:45 

0,466 

0,424 

0,460 

0,426 

0,435 

04:00 

0,455 

0,417 

0,431 

0,410 

0,418 

04:15 

0,445 

0,409 

0,419 

0,398 

0,403 

04:30 

0,436 

0,402 

0,409 

0,387 

0,393 

04:45 

0,429 

0,395 

0,398 

0,378 

0,384 

05:00 

0,423 

0,388 

0,388 

0,371 

0,377 

05:15 

0,418 

0,381 

0,379 

0,365 

0,370 

05:30 

0,413 

0,375 

0,372 

0,360 

0,364 

05:45 

0,409 

0,370 

0,365 

0,357 

0,359 

06:00 

0,406 

0,365 

0,360 

0,354 

0,354 
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